Inz. KAROL FIRICH 


dypl. Komandor-Porucznik Mar. Woj. w st. sp., Kawaler Orderu Polonia Restituta, trzykrotn. Krzyza Walecznych, 

Gwiazdy Górnośląskiej, Orląt itp., Peowiak, Zetowiec, działacz niepodległościowy, b. sekretarz Ścisłej Rady Wojennej 

Sztabu Głównego oraz b. członek Sztabu Armji Ochotniczej w r. 1920 w Warszawie, b. inżynier P. K. P., Kierownik 
Wydziału Komunikacyjnego Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 


przeżywszy lat 52, po ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zakończył życie w dniu 28 maja 1956 r. w Krakowie. 


Pogrzeb odbędzie się w Krakowie w dniu 2 czerwca b. r. o godzinie 3 popoł. z kaplicy Okręgowego 
Szpitala Garnizonowego przy ulicy Wrocławskiej na cmentarz wojskowy. 


Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie tamże w kaplicy Okręgowego Szpitala Garnizonowego 
w tymsamym dniu o godzinie / rano. 


Na te smutne obrzędy wszystkich Krewnych, Kolegów, Przyjaciół i Znajomych oraz Rodaków zaprasza nieutulona w żalu 


Matka i Rodzeństwo. 
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ZAKLAD „CONCO RDIA“ 


POGRZEBOWY 
„> JANA WOLNEGO 


Kraków, pi. Szczepański 2. Telefen 103-31. 


